COMMUNIQUE 


1455 ouest, boul. de Maisonneuve Montréal, Québec, H3G 1M8 (514) 879-8497 


DIFFUSION TELBEC 


le 12 novembre 1981 


Le recteur de 1'Université Concordia, M. John O'Brien, 
s'adressera 4 la communauté universitaire sur la situa- 
tion financiére de 1'Université et répondra aux questions 
de 1'assemblée lors d'une réunion publique qui aura lieu 
le lundi 26 novembre & midi, salle H-110 du pavillon Hall, 
1455, boul. de Maisonneuve ouest. Les membres de la 
presse sont invités 4 cette rencontre ainsi qu'a la con- 
férence de presse qui suivra vers 13h 30 au Cercle des 


professeurs, 7€ étage du pavillon Hall. 


RENSEIGNEMENTS: Mark Gerson, directeur adjoint des 
relations publiques 
879-8497 (bureau) 
844-0863 (domicile) 


CONCORDIA 


